جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1181 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدر اسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية نج راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية اكاديمية المتنبي الاهلية للبنين 


امسا[ فعاضتي | اسمس | اة | اة | اريضيت | تحسم | اة | جوع | 
6011 إباقر محمد مهدي عبد الرحيم_ 00 | 38 | 67 | 38 | 50 | مل | 0 
2| 1421911181002 إجعفر علي جبار خلف | 50 | 4 | 5 | 0 | مل | 00 
3 | 1421911181004 | حسن ابراهيم خلف حريجة 01000 |2 36 | 50 | 38 | 32 
4 | 1421911181005 | حمزه رائدطه‌ياسين | 37 | 50 | 25 | 37 
5 | 1421911181006 | عبد المهدي مالك حسين جبر 00 |0 20 | 36 | 35 | 50 
6 | 1421911181007 | علي جواد كاظم رحيم ااا | 53 | 6 | 50 | 76 | اناج | 26 ل 
7 12911181009 | مثنى عبد الامير بداي حسان 0 | 35 | 50 | 21 | 37 
8 | 421911181010 | محمد علي عبد السادةفارس ____| 35 | 32 | 28 | 31 
9| 1801 | محمد وسام كاطع محسن ___| اخ | 70 | 50 | 50 | مل | 0 
10 | 1421911181012 | محمد ياس سلمان عبد الرزاق 0 | 34 | 35 | 27 | %9 | 
1| 18113 || معتز عبدالله عبد منديل | 50 | 50 | 50 | 61 | اناج | 21 | 


نسبةالنجاح | سا 


_ سشرعين _|_اتاجعين_| انين | «سيون | اتسية سواه 



















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


